ADOLF WEBER 


C. k. Radca górniczy, 


przeżywszy lat 43,po krótkich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Swiętymi 


Sakramentami, zmarł dnia 19. Czerwca b. r. o godz. l-szej w południe. 
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W nieutulonvm żalu pogrążona żona wraz z dziećmi, matką i siostrą zmarłego, zapraszają Krewnych, 

Kolegów, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie 

w Niedzielę dnia 21. b. m. o godzinie 5. popołudniu z domu żałoby przy ulicy Pańskiej |. 5, wprost 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odbędzie się we Środę dnia 24. b. m. o godzinie 9. rano w kościele św. Barbary. 


